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III. T>e Motu Jquarum fluentium. Authore eodem 

X>. Jacobo Jurin, M. D. 

A Quae Motum ex imi vafis foramine defluentis (x- 
pe videmus, turn in ipfa re Hydraulica, turn in 
ejus Principiisad Oeconomiam Animalem applicandis, a- 
liis cum Potentiis comparari. Cujus Motus quandta- 
tem cum ha&enus nemo, quod fciam, refre determina- 
verir, ufurpare folent ejus loco fcriptores Hydraulic! 
Columns; aqueae pondus foramini incumbentis Quod 
qui faciunc, id fane neutiquam animum advertunt fieri 
omnino non poffe, ut Motus aliquis cum pondere qui- 
efcente conferatur. Poteric aurem Aqua; defluentis Mo¬ 
tus facili opera definiri hunc in mcdum. 

Fig. io. Sit SHAHS Aquae fuperficies infinita, CC 
foramen circulate in fundo fadfum, A B retfla perpen- 
dicularis per foraminis centrum dutfla, SGCCGSCa- 
lumna five Cataradta Aquas per foramen CC deeur- 
rentis, S G C Curva cujus rotatione circa Axem A B ge- 
neratur Solidum, five Catarada, SGCCGS Aquae* 
nim cum libere, & motu accelerato defcendat ad nor- 
mam corporum omnium gravium, neccflario in mino- 
rem amplitudinem contrahitur, prout majorem velocita- 
tem acquirit inter cadendum. Sc profluit ex foramine 
CC ea cum velocitace, quae cadendo ab altitudine A B 
comparatur. 

Vclocitas autem corporis gravis cadendo genita, ex 
Gdil.tt demonilrads. rarionem obtinct fubduplicarani 
altitudinis undececidic. Quare, fi ducatur ad Curvam 
SGC Ordinata quaevis DE atque ipsa D E vocerur y, 
Sc AD x, exponetuc velocitas Aqua; in fedtione E E 

per 
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per x, & Fadium ex ca velocitate dudlain ipfam fee* 
lionem per V x x /, 

Quod Fadlum eft ut moles Aquae da to temporis 
fpatio per cam fedtionem tranlcuntis ■> cumquc cad cm 
Aquae moles date tempore per fingulas Cataradhe ledtio- 
nes tranleat, proindc la61 urn iftud perpetuo fibi con- 
ftabit, eritque Vx x? 1 — K & xf— i. 

Quae eft dbquatio Cur vxSGC\ cujus partem, intra 
datum vas ccmprchenfam, delincavit, cjufdemque Ai- 
quationcm non obfcure indicavit Magnus Nm-tofius, 
frcp.$6‘ Libr.%. Irincip. qui primus omnium veram 
Aquae effluentis velocitatem, ex genuinis Principiis de- 
dudtam, Orbi Lirerato expoluit. 

Kit autem i, fa Curva Hyperboloeidcs quart! Ordi- 
nis, cujus altera Afymptotos eft rcdla A S ad Horizon- 
tern paraliela, altera A B eidem perpendicularis. 

Hujus Poteftas eft Quadrato-Cubus Ordinatx PC, 
dudtx ad pundium G, ubi redta AG, bifecans angulum 
ab Atymptotis comprehcnfum, Curvoc occurrit. 

Spatium SADES, inter Curvam SGE, Ordinatam 
D E Ik Afymptotos A D, A S inclufum, ocqualc eft qua- 
tuor partibus tertiis Redtanguli HD, fub Abfciftd A D & 
Ordmata DE contenti. fcilque proinde Spatium SPIE 
pars tertia ejufdem Redtanguli. 

Solidum SG E EGS y convolutione fpatii SADES, 
circa Axem A D, generatum, duplum eft Cylindri in- 
cumbentis fedlioni E E, Unde Solidum cavum, quod 
gignic converfto fpatii S HEG S, circa eundem Axem, 
Cyliudro incumbenti xquale eft. Quae omnia faci'i cai- 
culo inveniuntur per Methodum Fluxionum inveyiam. 

7he or emu f. 

Aqui ex vafe amplitudinis infinite, per foramen cir- 
culare in fundo fadlum, dccurrcnte, Moms totius Ca- 
taradfce aquex Horizontem verfus sequaiis eft Motui Cy- 
Cccccc a, lindri 
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lindri aquei, Tub ipfo foramine & altitudine Aquta, 
cujus velocitas atquet veiocitarem Aqua: per foramen 
effluentis; vel xquaks e£l Motui* molis Aquas, quae dato 
quovis tempore effiuit, cujus ea ft veiocitas, qua per- 
curratur eodem data tempore fpatium aquaie aicirudini 
Aqua*. 

Demonjiratio prim# partis. 

Ducatur ad Curvam S-GG alia Ordinata de, priori 
& E quam proxima. 

Curva circa Axem A B conversa, generabunt Ordina¬ 
ta: D E, de , Circuios duos, quibus inrercipirur Solidum 
nafcens E E ee. id folidum a quaie ell Fado ex altitu¬ 
dine D d duda in fedionem EE , & Mocus ejus x- 
quatur Fado ex ipfo folido dude in veiocitarem ejuf- 
dem, fiveFado ex altitudine Dd, fedione E E, & ve- 
locitate Aqua: in ea Sedione. Cumque fupra oftenium 
fit, Fadum ex quavis Sedione Cataradae & velocitate 
Aqua: in ea Sedione, quantirateni efe confantem, eric 
proinde Motus totius Catarada: aeqtiaiis Fadlo ex quan¬ 
titate ilia conk ante duda in Sumroam omnium akicudi- 
num Dd t five in ipfam A B, hoc eft, Motui Cylindri fub 
ipfo foramine & altitudine Aqua:, cujus veiocitas tequet 
veiocitarem Aquae per foramen eftjuentis. £EE. D. 

CoroL i. Data altitudine Aqua:, eric Motus Cata¬ 
rada: in ratione fora-minis. 

x. Dato foramine, eric Motus Catarada: in ratione 
fefcuplicata akitudinis, five in ratione triplicate veloci- 
tatis, qua Aqua per foramen exit. 

3 . Dato Motu Catarada:, eric foramen reciproce in 
ratione fefcuplicata akicudinis, vel reciproce in ratione 
velockatis triplicata. 

Demon(lratio fecund# partis. 

Moles Aqua: dato tempore etxiuentis eft ad Gy!in¬ 
drum fub ipio foramine & altitudine Aquae, ut iongi- 
tudo quam Aqua effluens tequabiii velocitate dato iflo 

tempore 
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tempore percurfura fit, ad aititudinem Aquae. Cumque 
velocitas, qux tribuicur mo!i Aquae effluentis, lie ad 
veiocicatem Cylindri rcciproce in eadem ratione, erunc 
Motuum quantitates utrinque atquaies. E. D. 

Corel, r. Data altitudine Aquae & mole effluence; 
Motus Cataracia: eft in ratione inverfa temporis quo 
ifta moles effluit. 

i. Data altitudine & tempore, Motus Cataradae eft 
ut moles Aquae tempore ifto effluentis. 

3. Dato rempore & mole Aqua: effluentis, erit Mo* 
tus Caratadae in ratione altituainis. 

4. Dato Morn Cataradae & altitudine, moles effluens 
eft in ratione temporis. 

3. Dato Cataradae Motu & mole Aquae effluentis; 
altitudo eft m tempus. 

6 . Dato tempore & Motu Cararadae, eric Aquae 
effluentis moles reciproce uc altitudo. 

Theorem* II, 

Fig. 1 r. Si capiatur B A , quae fit ad B D, ut D G- ad 
DG + —AC + ; Aqua decurrente ex dato vale Cylin* 
drico Temper pleno GGE E, per foramen circulare C C 
in fundo medio fadum, Motus Cataradae aqueae Ho* 
rizontem verlus arqualis eric Motui Cylindri Tub fora- 
mine & alcicudine A B, cujus velocitas .rquec veloci- 
tatem Aqua: per foramen exeuntis; vel erit arqualis 
Motui molis Aquae quae dato quovis tempore effluit, 
cujulque ea fit velocitas, qua percurratur eodem data 
tempore ipatium atqualc alcirudini A B. 

Demcnflratio prim# partis. 

Ducatur AS ipfi G paralleia, & Afymptotis A d, 
A B, per punda G, C delcripta concipiacur Curva Netv- 
to hi ar> a S G C\ 

Ur cor.ftct Aquae altitudo, fupplendus eft exeuntis 
locus Cy lindro aquco gg G G, deicendente cum ea vs- 

loricate 
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ioeitate uniforms, qua; acquiritur cadendo ab A ad D r 
quemadmodum docet Vir incomparabilis iropoutione 
praedi&a. 

Motui hujus Cylindri mquatur, per Theorema fupe* 
rius, Motus Cataradae SSGG. Ergo Motus Aqua: def- 
cendentis, cum (It compofitus ex Motu Cylindri aquei 
<r?GG, & Motu Cataradae GGCC, mquahs ell Motui 
Cataradae integral SGCCGS, h.e. per Theorema pri- 
mum, Motui Cylindri aquei fub foramine & akkudine 
A B, cujus velocitas aequaiis fit velocitati Aquae per fo¬ 
ramen decurrentis. £>^E. D. 

Pars fecund a fequitur ex priore* 

Carol, i. Oriuntur hinc omnia Propofltion is praeced en¬ 
ds Corollaria, iubfticuendo akitudinem A B, pro Aquae 
akitudine. 

2. Si vas alia figura fueric, atque Cylindrica ; aut 
foraminis figura pro circulari fuerit quadrata, triangu¬ 
laris, vel qualifcunque; aut ipfum foramen ron fit in 
medio fundo f.tum, vel etiam in latere vafis fadiim ; 
idem erit Motus Cataradae, fcilicet aequaiis Motui Prif- 
maris aquei fub foramine & altitudine A B , cujus ve¬ 
locitas par fit velocitati Aquae efRuends. Nam eadem 
Aquae moles, cum eadem velocitate atque in priori Hy- 
pothefi, turn per ipfum foramen, turn per fingulas Ca- 
caradae fediones tranfibit. 

3. Si vafis Diameter permagnam rationem obtineat ad 
Diametrum foraminis, negligi potent altitudo A D, &z 
vafis ipfius altitudo pro altitudine Cylindri, vel Prif- 
matis aquei, ufurpari. 

Hadenus cafum iilum pardcufarem, quo Aqua, Gra- 
vitatis vi, ex vafe defluit, (eorfim conhderavimus. Id 
eo fecimus lubentius, turn quod ilium fere folum aclhi* 
bere foleant Mathematici, quoties agkur de Fluidorum 
impetu, turn quod Curvae Hyperbolicae fupra expofitam 
proprietatem, qua Cataradam Aquae defcendentis for¬ 
mat, 
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mar, non indignam cenfeamus contemplations Geome- 
trarum. Alioqui potuiflet ifte cafus nullo negotio de* 
duci ex Theoremate generali, quod proximo loco pro- 
ponemus. 

Th?orema Ilf. 

Fig. ra. Aqua fluenre per Carialem plenum qucm- 
cunque ABC D iecundum Isueam E F, cui At perpend i- 
culare utrumque Canalis oriiicium A B & C D, Motus 
Aquae verfus Orifkium C 0 , five Motus impediment!, 
quod in ipfo orificio oppofitum fiftat Motum totius A- 
qtiae, aequali,v eft Motui Prifmatis aquei fub qualibet 
Sedione Canalis C H & linea diredionis, five longitu- 
dine Canaiis E F, quod moveatur eadem cum veloci- 
tate, qua Aqua fluit per iftam Sedionem: five xqualis 
Motui molis Aquae, quae dato quovis tempore effluir 
ex Canali, cujuique ea fit velocitas, qua percurratur 
eodem dato tempore fpatium a'quale longitudini Cana» 
lis. 

Caf. i. Sit linea diredionis reda quaevis E F. 

Facile demonftratur pars prima eodem modo, quo 
Theorema primum. Eft enim Fadum ex quavis fedio** 
ne Canalis C El, & Aquae velocitate in ea Sedione, 
quantitas conftans. 

Pars fecunda fequitur ex prima. 

Caf. 2. Fig. 13. Si linea diredionis ABODE, ex 
pluribus redis AB, BC, CD, EF, ad fefe invicem in- 
clinatis fit compofita, idem erit Aquae Motus.. Nam 
Motus Aquae in toco Canali compofito A B C D B, con- 
ficitur ex Motibus Aquae in partibus Canalis A B, B C, 
CD, D E, additis Abi invicem. S'tatuimus autem A- 
quam fluentem fecundum redam A B, mutata ifta di- 
redione in aliam, qua feracur fecundum redam BC, 
nihil ex Motu deperdere- Leges enim illas, quae in mo- 
tu corporum folidorum obfervantur, quotics eorundem 

diredio 
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dircdio ntutatur, fluida non fequuntur. Alioqui flu> 
dum mutara diredione in aliam priori perpendicula- 
rem, penitus fifteretur, quod Experimentis neutiquam 
deprehendirur. Aqua porro ex Vafis foramine exiiiens, 
five dcorfunt, five fecundum Horizontis planum, live 
reda iurfum feratur, eandem obtincc velociratem. Q[uod 
ft aiiquando vei rariocinio fubtiiiori, v-el Experimentis 
innordcet, aliquant Motus irnminutionem ex mutatadi- 
•cedione proficilci, erit ejufdem ratio habend'a. 

Si Curva fuerit linea diredionis A B, referetur ad 
hunc Cafum, quippe qux ex pktnbus reduiis con. 
feda concipi queat. Fig. 14. 

Cnj. 3. fig, 15. Si divifus fuerit Canalis A B in plu- 
rcs ramos BC, B D, BE, longitudine xquales, cad era 
rations invenietur A qux Motus, ufurpando pro linea 
dircdienis Jongitudinem ABD, compofitani ex lon¬ 
gitudine Canalis principis A B, & longitudine cujulvis 
rami B D. Perindeautem eft, five Aqua a Canali prin* 
cipe verfus ramos, five a rarnis fluxerit verfus princi- 
pem Canalem. Quod f rami fuerint inxquales, inve- 
niendus eft: Motus Aqux in ftngulis r.imis, adltibeodo 
pro linea diredionis longitudinent confedam ex longi- 
tudine cujufque rami, & longitudine principis Canalis. 
Nullo negotio deduciturex Cafu fecundo. 

Caf 4. Fig. 16. Si rami xquales, in quos diftributus 
eft Canalis A B, iterum in C analem unicum FG coili- 
garrur, ad Morum Aqux inveniendum adhibenda eft 
pro linea diredionis longitudo- Integra ABDFG , con- 
feda ex longitudine principis Canalis A B, rami cujufc 
vis B D F, & Canalis recompofiti FG. Si Rami fine in- 
xqualcs, inveniendus eft in fngulis Aqux Motus, & 
corum Motuum Summa Motui Aqux in Canali recent- 
pofito addendus- Sequitur ex Cain x, & 3. 

Corel. 1. Data longitudine Canalis, & qualibet Sec- 
tione ejul’dem, eric Motus Aqux in ratione velocitatis, 

qua 
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^ua Aqua fluit per iftam Sedionem, 

i. Data quavis Sedione, 6c velocitate Aquae Sedio- 
nem iftam praecerfluentis, erit Motus Aqua2 ut longitu- 
do Canalis. 

3. Data Canalis longitudine, & velocitate Aquae in 
quavis Sedione, erit Aquae Motus in rations illius 
Sedionis 

4. Dato Motu Aquae, 6c aliqua Sedione, erit longi- 
tudo Canalis in ratione inverfa velocitatis. 

S' Dato Aquae Moru, & longitudine Canalis, erit 
Sedio quaavis reciproce ut velocitas. 

6 ■ Data velocitate in qualibet Sedione, 6c Motu 
Aqua;, erit ifta Sedio in ratione reciproca longitudi- 
nis. 

7. Data longitudine Canalis, & mole Aquce certo 
quovis tempore effiuentis, erit Aqua: Motus reciproce 
ut iflud tempus. 

8. Data Canalis longitudine, & tempore, erit Aquce 
Motus ut moles effluens. 

9. Dato tempore, & mole Aquce effluentis, erit Aquce 
Motus ut longitudo Canalis 

10 Dato Motu Aquae, & longitudine Canalis, moles 
effluens eft in ratione temporis. 

it. Dato Aquae Motu, & mole effluente, erit tem¬ 
pus ut longitudo Canalis. 

ti Dato tempore, 6c Motu Aquae, erit moles effluens 
reciproce ut longitudo Canalis. 

i], si binse mol.s AqucE motu contrario in diredum 
occurrant & pares fine utrinque turn luperficies quibus 
in i’e invioem impingant, turn velocitates quibus iita* 
luperiicies in adverliim moveantur, fueric autem altera 
moles Aqua? gurruiae uni aequalis, akera Aqua omnis 
Oceano contents, vel etiam quantitas Aqua: inlimta? 
fieri potert ut una ilia guttula xAquam omnem Oceani, 
vel quamitatem Aquce inhnitam, non lolum iuiUneat, fed 

Dddddd poft 
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poft occurfum, eademae prius velocitate, ipfain plagam 
eandem m.sveri pergat, eadem iliam in partes contra- 
rias repeiiat. Quod eft mirabiie i aradoxon in re Hy- 
drau.ica. 

14. Si certa moles Aquae, per canalem ex tubis duo- 
bus cylinJticis, Diametro inaequalibus, compofitum, a 
tubo ampliore verfus anguftiorern flu at, & motus A- 
que neque minuatur inter fluendum ncqne augeatur, 
mul ac prima pars Aquae tubi minoris mitium ingrtfla 
fuerir, ftatim tardius fiuere incipiet, & cominuaco etflu- 
xuex tubo latiorein angufliorcm, gradatim magis rctar- 
dabitur Aqua in tubo anguihore uique dum rota in 
eum tubum pervenerit. Contrarto modo res evcmet, 
fluente Aqua a tubo minore verfus ampiiorem. Quod 
eft alterum Paradoxon in re Hyehauiica Ponitur au- 
tem Aqua ubique fibi cohaerere 

Oriuntur bina ifta Corollaria ex Oafu I. 

1 5 Ex t a(u fecundo datur Methodusteftimandi Motum 
Sanguinis in qualibet Arceria. 

16. Uatis quibuicunque Arteriis binis, sequaiem San¬ 
guinis molem tranfmittentibus, major eft impetus San¬ 
guinis in Arceria a Corde remotiore quam in propiore. 
Quod eft Paradoxon notatu dignum in Oeconomia A- 
nimali. 

17. Ex Cafu tertio oritur alterum Paradoxon in Oe¬ 
conomia Animali. nempe majorem efte Sanguinis mo- 
tum five impetum, in Arteriis omnibus Capiiiaribus fi- 
mul fumptis, quam in ipla Aorta. Item, major eft in 
Capil'^ribus Venis, quam Arteriis. 

18 Ex Calu quarto deducitur Method us defnfendi 
mo turn Sanguini> in quavis Vena. 

>9. Ex eodem deducitur tertium in Oeconomit. Ani¬ 
mali Paradoxon, nempe majorem efle e-anguims impe- 
tum in Vena quavis, quam in Arteria ei Venae relpon- 

dente. 
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dente, & proinde majorem efle in Vena Cava, quam in 

Aorta. 

Problema T. 

Invenire raotum Aeris ex Tulmone effluentis. 

Sit / =r. Longitude rotius dudhis aerei, ab Ore & Na- 
ribus ad txtremos ramos Trachaea?. 

q — Quanticas Aeris mediocri exfpiratione ex Pul* 

mone "emifla. 

Aeris copia validiilima exfpiratione expulfi. 
f — Tempus mediocris exfpiracionis. 

7 J empus exfpirationis fortifiimre. 

Jnde, per Theorema 3, Caf. 3, Motus Aeris ex Pul* 

mone effluentis, in exfpiratione mediocri = 

fortifflma = 

Hoc eft, Motus Aeris ex Pulmone exeuntis sequalis eft 
morui moiis Aeris, quae unica exfpiratione emittitur, 
cujus ea fit velocitas, qua percurratur tempore exfpi- 
rationis longitudo totius Ca -aiis Aerei. £>. E. I. 

Aeris quantitatem exfpiratione mediocri emiflam Vir 
Clariflimus, dlpbonfos Bonllus, facfto Experimento 18 
circiter, vel io unciis cubicis definit. Eft autem diver- 
fa, non folum in aiverfis Hcminibus, fed esiam tempori- 
bus diverfis, in Horaine eodem. Ipfe Expedmentum in 
hunc iredum inftitt-i. 

Veficx made far': rc a parte inferiore pondus sppende* 
bam, & aptato eidcm iupedus tube vitreo Diametro 
circiter unciali, naribus obturatis Aerem veficae leniter 
inipirabam, per fparium trium minurorum bcun 
dorum, pondere interim in men a quielceure. Poflea 
Veficam cum Aere inclufo & pondere appcn'.o, fub A* 
quam in vafe Cylindrico contentam, demergebam, no- 
tata diligenter altitudine, ad quam Aqua actoik bacur, 
L) d d d d d 2, Deipde 
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©eindfej Aere ex vefica exprctlb irerum eandem cum 
pondere in ’quam immitrc bam C>uod cum efTec fatftum, 
facile invenfcbatur Aquae moics quae vafi infula alticudi* 
ncm prius notaram conficcrct. ftxprrimento decies repe- 
tito, & additis fbi invicern quaninauhus ftngulis inven- 
tis, earum decirna five media mo'es Aquae vafi infufa, 
reperiebacur ^5 unciis cubicis aequalis. Quae moles eft 
Aeris vefica conrenrae : & adje6‘a circiter parte duodeci- 
ma, feu 3 unciis oubicis. ob Ar ris condenfationem a 
frigore Aquae farftam, cum tempeftas fuerit hyemalis, 
efficiuntur 38 unciae cubicae. Praccerea addendum eft 
tantillum, turn propter Aquae pieliionem in veficam, 
turn ob Vaporem qui cum haittu emitticur in bumorem 
coadfum ; quod fat necefie eft ex frigore Aquse, &ve- 
flcae madidse conta&u Atftimavi igitur Aeris copiam, 
leni exfpiracione emuftam tempore trium minutorum fe- 
cundorum, numero rotundo 40 unciarum cubicarum. 

In exfpiratione vaiidiftima exfpiraham uncias cubicas 
12.5, tempore minuci. fecundi unius. 

Hujufmodi autern exfpiratione, cum vehementi Pul¬ 
monis contentione ad ftrangulatum fere continuata, 
220 uncias cubicas ex Pedlore emittebam. Unde pa- 
tet, ut id obiter moneam, multo plus Aeris in Pediore 
fuperefle, quam unica exfpiratione mediocri emitti. 

bi ergo ponatur / = z pedes 

q — 40 unciae cubicae 
= 1 1 5 unciae cubical 

^ = 3 " 

r-r l" 

Aeris Gravitas Specifica ad Gravitatem Aquae, ut 1 
ad 100c. 

Pes Aquae cubicus. — 1000 unc . Avoird. 

Eric Motus mediocris Aeris Pulmone exeuntis tequa- 
lis motui ponderis Scrupulorum 4 & Granorum 9, 
quod percurrat uaciam uuam. nunuco fecund® ; vel 

moEui 
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motui ponderis Grani i f, quod eodem tempore confi- 
dat longitudinem y pedum & 7 unciarum. Qps eft 
velocitas Aeris per Laryngem effluentis, pofita Laryn* 
gis Setftione — \ uncis quadrats. 

Motus maximus Aeris Petftore expulfi squatur mo¬ 
tui ponderis uncis 1 f circiter, percurrentis uneiam li- 
nam minuto iecundo ; five rnotui ponderis grani r , L per- 
currentis eodem tempore pedes. Qus eft veloci¬ 
tas Aeris in fortiilima exfpiratione per Laryngem erum* 
pentis. 

Corol. r. Data Aeris copia & longitudine Canalis 
aerei, motus Aeris eft in ratione inverfa temporis exfpi- 
randi. 

2. Data mole Aeris & tempore, erit motus in ra> 
dope direda longitudinis. 

*"3* Data longitudine & tempore, motus eft ut Ae¬ 
ris copia. 

4. Dato motu & Aeris copia, erit longitudo in ra¬ 
tione dire&a temporis. 

5. Dato motu & longitudine, erit Aeris moles di- 
refte ut tempus. 

6. Dato motu & tempore, erit Aeris moles recipro- 
ce ut longitudo Canalis Aerei. 

7. Motus Aeris eft in ratione compofita ex ratione 
quadruplicata Diametri cujufvis homologs ipfius Ani¬ 
mals, & ratione inverla temporis exfpirandi 5 vel in ra¬ 
tione compofita ex ratione ponderis totius Animaiis, 
ratione cjiifdem ponderis fubtripiicata, & ratione tem¬ 
poris reciproca. 

Nam pondus Animaiis. Diametri cujufvis homologs 
CuVus & moles Aeris expulfi lunc in eadem ratione. Po- 
nicur auttm Corpora Animalium Machinas efie fimili* 
ter fadas 

SthHum Longitudinem hie ufurpatam, vel ipfam 

efie concipies Canalis aerei Imgitudmem, fi Rami omnes 

Tra* 
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Trach^ longkudine iequales ponantut : vdl mediam 
inter longitudines diverfas, fi Rami Pint inaequales. 

Problem* 11 . 

Determinate impetum, five imprefiionem quam cxci- 
pit interna Pulmonum fupetficies ab Aere cxtpirando. 

Cum a&ioni tequalis & contraria lit readies ne- 
cefleeft, ut, quanto motu urgeturab interna Pulmonum 
fuperficie Aer exfpirandus, tanto vicillim ab Aere re* 
peliatur fupcrficies Pulmonum. 

Unde, per Probiema fuperius, impetus diftus in ex* 

fpiracione mediocri = 

fortiflima = yt. P 

Hinc pofiris iifdem qua.’ in fuperiore ponuntur, im¬ 
petus mediocris Aeris in lulmoncs squaks eii n ocui 
ponderis drachmae circiter i'~, q*uod mmuti fecundi (pa¬ 
tio percurrat unciam unarn; vel metui ponderis 19 li- 
brarum co^ficientis eodem tempore ^ unciae, quxeft 
velocitas Aeris in eonta&u fuperficiei Pulmonis internae. 
Ponimus autem cum Viro Dodtilfimo Jacobs Keilio fu- 
perficiem Pulmonis internam *1900 circiter unciis qua¬ 
drats aequalem. 

Impetus veto maximus Aeris in Pulmones arquatur 
motui ponderis unciae circiter 1 ~ moti unciam unam 
minuto feeundo ; ve! morui ponderis 19 librarum, quod 
partem 77^ Uncite conficiat eodem tempore. Qua: eft 
Aeris velocitas ad fupcriiciem Pulmonis in exfpiratione 
vehementi. 

Coral 1. Sequuntur ex hac Propofitione Corollaria 

praxedenri fubjund'a. 

Impetus mediocris incumbens in partem fuperfi- 
ciei Pulmonis, quae fit ipfl Laryngis Seftioni arqualis, eft 

motus 
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motus ponderis 7*- grani, comici'entis uncix fpatium mi* 
naco fecuncio; vel motus grani 1 ~ quod eodem teEU* 
pore percurrat uncix partem 7^. Impetus autem maxi- 
mus in parem iupericiem eft motus ponderis 777 partis 
grani quod unciam unam; vel motus ponderis grani 
1 ■ quod — uncix fingulis mioois fecundis conficiat. 

*3. Impetus -*eris in meJiocii exfpiratione in Pulmo- 
nes impidlus, rrq satu. motui Columns aquex percur- 
rentis unciam u .am minuto iccundo, cujus Columns- 
bafts eft ipfa ftul.nonum 'up~rficies in'erna akirudoau* 
tern eft J— uncix. Eiique Column t altitudo pars -- un- 
cise, in exfpiratione omn urn vehementilTima. 

4 impetus incumbens in fuperticiem pa.etn circulo 
maximo Globuii >anguinei. in leni expirations, eft pars 
-ponderis GlobuiiSanguinei •, in exfpiratione vehementi 
I ejufdem ponderis, mott unciam unam minuto fecundo. 
Qua autem ratione Diametros Globulorum Sanguinis 
dimenfus fim, cum ufui efle queat ad aliorum Objefto- 
rum minimorum magnitudi es definiendas, libet obiter 
exponere. Capillum tenuem, & fatis longum aciculas 
piuries circumvolvi, ut omnes convolutiones fefe invi- 
cem accurate contingerent, quod admotum fubinde Mi- 
crolcopium luculenter oftendebac. Deinde cum inter* 
capedinem inter extremas utrinque circumvolutiones Ci«» 
cino cepiflem, eandem Scala?, quam vocant Diagonali 
applicabam, ipaiiumque in Scala repertum per convoiu* 
donum numerum dividtbam Unde invenra eft unius 
convolutionis latitudo, live ipfa Capilli Diameter. Po* 
flea Capillum eundem, in Segmenta minucula divifum, 
piano Microfcopii, cui tangumis parum ira erat illitum 
ut Globuii confpicerentur diftintfti, (uperinCpergebam. 
Ea cum iVlicrOfcopio contuerer, reperiebam aliquibus in 
loots Capilli Segmenta i«a commode difpofita, uc nume* 
rare liceret, quot Giobuii Diametro Segmend oppone- 
rentur. Erant autem Segmenta Diametro inatqualia, 

quod 



{ 7 fa ) 

guod CapilluS tenuior verfus extremum fuerit, quam 
propius a Radice, adeo ut jam 7, vel 8, jam ix, i jve 
Globuli tranlverfx Setftioni C.'apilli refponderent, Urro- 
que auteru Kxperimento Ixpius iterato, xfiimavj tan¬ 
dem mediam Capibi Diametr'um parte ~ uncix, & Dia- 
metrum Globuli Sangufnei parte decima Diametri Ca- 
pii'ii, five parte unci* 

>. impetus, quern patitur interna Pulmonum fu perfi¬ 
dies ab Aere exfpirando, minor eft Motu leniilimi roris 

e Carlo deeidencis 

Schvltutn Negiefta eft in folutione Problematum 
duorum prxcedentium impediment! count!eratio. qu d 
Aeri cx I ulmone egredienti objicitur ex aftritfu lacerum 
ArterixTrachxx, cjufque ramorum ; cum idperparvum 
fir, neque ullo expetimcnro fatis accurate aitimari pofle 
videatur. Ncc fuimus admodum toiliei i de ratiOnibus 
numerorum exquifue servandis, cum id unurn nobis pro- 
pofitum fuerit, ut mcthodum exponeremus xftimandi, 
aliquanro certius quam videtur antehac fachim, vires 
eas, quibus agit Aer inter exfpirandum in va(a langui- 
nea fuperficiem Pulmonis internam pcrreptantia. Unde 
dignoici poteft, utrum pares fine hx vires efie&is iftis 
producendis, quxiifdem a DodHlftmis quibuftiam Scrip- 
t.or ibus Medicis tnbuuntur. Quod liberum efto Lecloris 
Scientia Mechanica & Anatomica inftrufti Judicium. 

Prollema III. 

Definsre impetum Sanguinis in Vena Cava prope 
dextratn Auricuiam Cordis ; five motum Sanguinis per 
omnes Arterias & Venas fluenris, prxter i ulrmona* 
res. 

Sit q — Quantitas Sanguinis una Cordis Syfiole in Aor* 
tam projeifti. 

I — Longitudo media duftus integri Atterio-Venofi, 
rations habita ramorum longiorumtk breviorum 

t = 
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t = Temporis fpacium inter binos PulfuS Intercep- 
tum. 

Inde, per Theoretna 3. Caf 4. impetus quaefitus 

t * 

Hoc efl:, Impetus Sanguinis In Vena Cava aquatuc 
motui molis Sanguines, quae una Syftole in Aorram pro- 
jicuur, cujus ea ft veiocitas, qua percurri queac inte- 
gn Artenarum & Venarum longitudo, temporis fpa* 
tio inter binos Puiias intercepto. J%. E. L 

Si in Corpore Humano ponantur 
q — z unctse Avoird • 

1 — 6 pedes 

,=x 

4 

Eric impetus Sanguinis in Vena Cava aequalis mo¬ 
tui ponderi? iz librarum, quod unciae unius longitu- 
dinem conficiat fmguiis minutis fecund is; feu motui 
ponderis z librarum, quod pari temporis fpatio percur- 
rat pedem f. Qua: elt fere Sanguinis veiocitas in Ca¬ 
va fluentis. Ponimus autem, ex dimenfione Viri Dodi* 
fiimi fupra didi, Cavae Sedionem dodrantem eile un¬ 
ciae quadratic. 

Corel Oriuntur ex hoc Problemate mutacis mutandis 
omnia Prob’ematis primi Coroliaria. 

Problema IV. 

Determinate motum abfolucum Sanguinis in Vena 
Cava; five motum Sanguinis, per omnes Arcerias & 
Venas fluenns ru arter Pulmonales, iublata Vaforum 
refiitentia. 

Sit veiocitas Sanguinis Naturalis, ad earn velocitatem 
qua Sanguis flueret, dempra omni rdiftentia, ut * ad x. 
Lumque per Corol. fiiperio- is Problsmatis, & Coro! r* 

E e e e e e f roll. 
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Pi obi. i. Motus Sanguinis fit in ratione velocitatis, 
exit inde motus qusefitus = A 

Quod fi proportio per Experimemum a Viro Cia- 
riiLmo iupra laudato inftitutum invenca, ut vertc pro* 
pinqua, adrrdttatur, crit x =.-z .5. 

Unde, pofms iifdem quae in fuperiore ponuntur, 
motus abfoiutus Sanguinis in Vena Caraaequtour mo* 
tui ponderis 30 librarum, quod rrunuto fixundo lon- 
gitudinem uncialem percurrat; fiv-j moral ponderis % 
librarum percurrencis eodem temp re pedem 1 Qua 
fere velocitate Sanguis, omni reiiftentia liber, per Ca¬ 
va m deferretur. 

Problem a V. 


Motum Sanguinis invenire in Vena Pulmonali pro 3 
pe finiftram Cordis Auriculani ; five motum totius 
Sanguinis per Pulmonem fluentis. 

Prater notulas in Probl. 3. ufurpatas, fit A = Canalis 
Arterio-Venofi Pulmonici media longitudo. 

Unde, per Theor* 3. Caf. 4. invenitur motus quxfi 



Hoc eft, motus Sanguinis per Pulmonem ftuentis re* 
quads eft motui molis Sanguines, quce una Syftole in 
Arteriam Pulmonalem projicitur, obtinentis earn veloci- 
tatem, qua percurratur longitudo Arteriarum ac Ve- 
narum ! ufmonalium, tempore inter duos Puifus inter* 
cepto. E. I. 

Si ponatur in Corpore Humano A — 1 1 pes. 

Erit motus Sanguinis in Puimone squalis motui pon¬ 
deris 3 libratunij pcrcyrrentis unciaie fpauum minuto 
fccundo. 


Problemit 



( 7 ^ ) 

Problem a VI. 

Definire momentum Sanguinis abfolumm in Vena 
Pulmonuli. 

Eodem argumento, qu^d in Prdl 4. ufurpatum eft, 
invenitur motus quatfitus = a. 5: x £. E. /, 

Pofltis vei-o iifdem qme fupra ponunrur, motus ab* 
folums Sanguinis i’ulmonem pracerfluentis azquatur mo¬ 
ral ponderis 7 1 librarum, quod fmgulis minucis iecundis 
unci.e unius fpatium percurrat. 

Scholium, Experiment© Kdl'mno definita eft propor- 
tio, quam obtinet Sanguinis per Aortam ejulque ramos 
fluentis velocitas naiuralis, ad earn velocitatem qua 
Sanguis per eofdem flueret, fublata refiftentia Arteria- 
rum & sanguinis prsccedentH. Earn nos proportionem 
ad Sanguinem per ArteriamPulmonalem fluentem tran- 
ftulimus. Quia vel fublata vel imminuta fecundum 
quamvis rationem refiftentia, quas Sanguini per utram- 
que Arreriam fiuenti objicitur, neceflario Sanguis p ri • 
ter acceleratur in utraque Arteria. Id enim nifi fiat, 
bins Cordis Ventriculi aut eodem tempore non contra- 
hentur, aut eandem Sanguinis quantitatem non ejicient. 
Quorum utrumvis, abfque Pumrna totius Machine per- 
rurbatione & diferimine, fieri omnino non poteft. 

Corol. Ad rtia Problemar.a precedent! a. 

Sequuntur hinc Coroliaria Problemati quinto fub- 
junda, mucatis mutandis. 

Scholium ad quatuor Problemsta fuperiora, 

Nocandum Sanguinis velocitatem, turn per PulmO' 
nem, turn per reliquum Corpus fluentis, cum reipfa x- 
quabilis non fit, hie tamen taiem ftngi, ut motus San¬ 
guinis medius inveniatur. 

Ee e e e e % 


Scholium 
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Scholium generate. 

Si cui nurneri minus accurati videantur, qui fparfim 
Chara< 3 eribus fpeciof.s apponuntur, poterit ilie faciiii o- 
pera, inventi|^per expcrimenta numeris qui propiu 1 ; ad 
verum accedanr, motuum exempla fuprapofica. vel Fro- 
pofitionum ipfarum vel Corollariorum ope, corrigere. 
Ignofcat autem nobis Le&or ingenuus, fi per viam ince- 
dentibus nullis praecedentium veftigiis triram, adeoque 
Erroribus in omnes partes opportunam, Humani ali- 
quid forte acciderit. 

Damns hanc veniam, petlmufque vicijjtm. 


IV. An Account of the Sinking of three Oaks into- 
the Ground , at Manington in the County of Nor¬ 
folk. Communicated by Peter Le Neve, Efefo 
Norroy t\ing at Arms , and Fellow of the Roy¬ 
al Society. 

O N Tuefdai July the 2,3 d, of thelafi: Year, 1717,, in 
the Grounds, and near the Seat of Sir Charles 
Votes, Baronec, in the County of Norfolk, and Parilh 
of Manington^ (which lies about mid-way between the 
Market Towns of Holt and Ajlfliam, and about t'even 
Miles from the Coaft near Cromer) in the daytime, to 
the great allonifhment of thole that were prefer.t; firft, 
one fingle Oak with the Roots and G v eu to about it, 
was feen to iubfide and fink imo the liarth and not 
long after, at aboui 40 Yards di>*ssu:e, two otner Oaks 
that were contiguous, funk afce; the lame manner, into 
a much larg rPit; being about 33 Foot Oiasnecer; 
whereas the former is nor fuln 8. Thefe, as -h y 
funk, fell a-crois, fb that obUrutting eacn oJaz s y 





